
警告について 

A \ 警告：物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示しています。 

Dell™ OptiPlex™XE の壁用設置ュニットを使用し 
た取り付け 

A \ 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガ 
イドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただく 
ためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ 
www.dell.com/regulatory_compliance をご覧ください。 

■ メモ：壁用設置ユニットのサイズは、コンピュータのフォームファクタによって異なり 
ます。 

1 オプションの Ingress Protection 51 (IP51) キットを使ってコンピュータを取 
り付ける場合は、壁用設置ユニットからパッドを取り外します。 
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2 ユニットに同梱されているネジを使用して、壁用設置ユニットを壁に取り付け 
ます。 




3 コンピュータを壁用設置ユニットにセットします。 

IP 51 キットを使用しない場合 IP 51 キットを使用する場合 
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壁用設置ユニットに 2 本のネジを取り付けます。 

IP 51 キットを使用しない場合 IP 51 キットを使用する場合 
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